1-ECH4 


2-6SK7GT 


3-65Q7GT 


4-6V6GT 



SIEMENS RADIO . Mod. SM 633. Supereterodina delle dimension! di 67X36X25 cm. Una gamma OM da 187 a 570 m e due gimme 
OC da 77 a 31 m e da 35 a 11,5 m. Media frequenza 469 kc/s. Potenza d'uscita 4 W eirea. 






